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TECHNICAL DATA: 
Non-inductive KPs capacitors are designed to work in ignition devices for internal combustion engines. 


Temperature working range -40 + +100°C 

Rated capacitance (Cr) 0,25uF 
Capacitance tolerance +10% 

Rated voltage (Ur) at 50Hz 500V~ 

Test voltage (Up) at 50Hz 750V~ 1min. 
Insulation resistance (Rinsul) at 20°C >5000MQ 

Weight ~279 
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